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a) comunicati - b) Consiglio Generale e Assemblea - c) riunioni 

annuali - d) Sezioni - e) Commissioni e comitati - f) Comitato 

Elettrotecnico Italiano - g) votazioni - statuti - regolamenti - 

h) Istituto Italiano del Marchio di Qualità - v) varie. 

Accumulazione dell’energia. 

a) questioni generali - b) accumulatori elettrici (vedi « Elettro- 

chimica ») - c) accumulatori idraulici - d) accumulatori ter- 

mici - v) varie. 

Apparecchi e dispositivi di manovra, di regolazione, di pro - 
tezione, ecc. (vedi anche « Trazione e propulsione + - « Tra- 
smissione e distribuzione » - « Costruzioni elettromecca- 
niche +). 

a) questioni generali - b) di manovra - c) di regolazione - d) di 

protezione contro le sovratensioni - e) di protezione contro le 

sovracorrenti -- f) servomeccanismi e regolazione automatica 

- Vv) varie. 

Applicazioni agricole. 


Applicazioni termiche. 

a) questioni generali - b) forni (vedi anche « Elettrochimica ed 
elettrometallurgia +) - c) saldatura - d) domestiche - e) caldaie 
elettriche - f) termopompe - g) riscaldamento ad alta frequenza 
- h) riscaldamento a raggi infrarossi - i) produzione di freddo 
= V) varie. 

Applicazioni varie. 

a) questioni generali - b) scientifiche - c) industriali - d) dome- 
stiche - e) navali (vedi 41 h: Propulsione e 41 i: Impianti 
ausiliari di bordo) - f) sondaggi elettrici - g) calcolatrici elet- 
troniche - h) automazione - v) varie. 


Bilanci, dividendi e notizie delle Società elettriche. 
Brevetti. 


Condutture (vedi anche 
« Materiali »). 

a) questioni generali - b) palificazioni - c) calcolo meccanico 

delle linee - d) cavi - e) isolatori - f) conduttori - v) varie. 

Convertitori, raddrizzatori, eee. (vedi anche « Trasformatori 
- « Radiotecnica »). 

a) questioni generali - b) convertitori ruotanti - c) raddrizzatori 

a vapore di mercurio (vedi anche « Elettrofisica ») - d) dispo- 

sitivi speciali - e) con tubi elettronici - f) raddrizzatori a secco 

- v) varie. 

Costruzioni elettromeecaniche (vedi anche «Meccanica » - 
« Generatori e motori sincroni » - « Motori e generatori a 
induzione » - « Macchine a collettore » - « Trasformatori » - 
« Apparecchi » - « Materiali »). 

a) questioni generali - b) organi meccanici - c) avvolgimenti e 

collettori - d) isolamento e isolanti - e) raffreddamento - f) ap- 

parecchiatura - g) macchine elettrostatiche - h) contatti -v) varie. 

Decreti, leggi, norme e regolamenti. 

Elettrochimica ed elettrometallurgia. 

a) questioni generali - b) elettrochimica (vedi anche « Fisica - 

Chimica » - c) accumulatori e pile - d) elettrometallurgia (vedi 

anche « Applicazioni termiche +) - e) corrosioni - v) varie. 

Elettrofisica e magnetofisica (vedi anche « Elettrotecnica ge- 
nerale » - « Fisica e chimica » - « Radiotecnica »). 

a) questioni generali - b) elettrofisica generale - c) fotoelettricità - 

d) elettroacustica - e) energia atomica - f) ultrasuoni - g) am- 

plificatori magnetici - h) magnetofisica - i) semiconduttori e 

transistori - 1) fulmini e parafulmini - m) termoelettricità - v) 

varie. 

aa generale (vedi anche « Elettrofisica e magneto- 
isica >»). 

a) questioni generali - b) studio dei circuiti e dei campi - c) cal- 

colo resistenze, induttanze, capacità - d) distribuzione della cor- 

rente nei conduttori (effetto pellicolare, correnti parassite, ecc.) 

- e) fenomeni dipendenti dalle altissime tensioni (effetto co- 

rona, ecc.) (vedi anche « Trasmissione e distribuzione ?) - 

f) fenomeni transitori - sovracorrenti e sovratensioni (vedi an- 

che «Trasmissione e distribuzione ») - g) elettrobiologia - v) varie. 

Fisica, Chimica e matematica (vedi anche « Elettrofisica - 
magnetofisica 1). 

a) questioni generali - b) fisica - c) chimica - d) matematica - 

v) varie. 

Generatori e motori 
tromeccaniche »). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri 

(vedi anche «Flettrotecnica generale 1) - c) avviamento e 

regolazione (vedi anche « Apparecchi +) - v) varie. 

Idraulica (vedi anche « Impianti +» - « Misure » - « Accumula- 
zione dell’energia +). 

a) questioni generali - b) serbatoi e canali - c) dighe - d) con- 

dotte, valvole, paratoie, ecc. - e) macchine idrauliche vedi 

anche « Motori primi ») - v) varie. 

Illuminazione e fotometria. 

a) questioni generali - b) impianti di illuminazione (vedi anche 

« Trasmissione e distribuzione +) - c) macchinario (trasf. a 

corrente costante, trasf. serie, ecc.) - d) lampade - e) apparecchi 

e dispositivi di comando (vedi anche « Apparecchi ») - f) foto- 

metria (vedi anche « Misure +») - v) varie. 

Impianti (esclusi gli impianti di utilizzazione - vedi anche 
« Trasmissione e distribuzione »). — | 

a) questioni generali - b) opere idrauliche (vedi anche « Idrau- 

lica ») - c) edifici (centrali, cabine, ecc.) - d) macchinario (vedi 

anche « Costruzioni elettromeccaniche » - « Generatori e mo- 
tori sincroni » - « Macchine a collettore » - « Motori primi ») - 

e) apparecchiature e quadri (vedi anche « Apparecchi ») - Î) 

impianti termici (vedi anche « Motori primi ») - g) economia 


« Trasmissione e distribuzione » » 


sineroni (vedi anche « Costruzioni elet* 


26. 


28. 


30. 


35. 


36. 
37. 
38. 


39. 


40. 


41. 


ed esercizio - h) centrali e cabine automatiche (vedi anche 
« Apparecchi » - « Convertitori, raddrizzatori» - « Trazione» - 
i) descrizione impianti - 1) comandi e misure a distanza - 
m) impianti eolici - n) centrali atomiche - v) varie. 

Indice bibliografico. 

Industria nazionale. 

Insegnamento, istituti, scuole, laboratori. 

Libri e pubblicazioni. 


Macchine a collettore (vedi anche « Costruzioni elettromecca- 
niche » - « Flettrotecnica generale »). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c) a corrente continua - d) a corrente alternata - e) tipi speciali 

(motori compensati, compensatori di fase, ecc.) (vedi anche 

« Convertitori ») - v) varie. 


Materiali (vedi anche « Misure » - « Costruzioni elettromecca- 
niche »). 

a) questioni generali - b) per le strutture murarie - c) per le 

du metalliche - d) magnetici - e) conduttori - f) isolanti - 

v) varie. 


Meccanica (vedi anche «Costruzioni elettromeccaniche » - 
« Motori primi » - « Trazione e propulsione - « Fisica»). 

Misure (vedi anche « Illuminazione e fotometria » - « Radio- 
telegrafia e Radiotelefonia » - « Fisica e chimica » - « Ma- 
teriali »). 

a) questioni generali - b) metodi di laboratorio - c) apparecchi 

da laboratorio - d) metodi industriali (prove di macchine, ve- 

rifiche di impianti, ecc.) - e) apparecchi industriali (istrumenti, 

shunt, resistenze, trasformatori, ecc.) - f) misure di grandezze 

non elettriche (vedi anche « Idraulica » - « Motori primi» - 

« Fotometria ») - v) varie. 

Motori e generatori a induzione (vedi anche « Costruzioni 
elettromeccaniche » - « Elettrotecnica generale »). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c) avviamento e regolazione - d) motori compensati e sincro- 

nizzati (vedi anche « Macchine a collettore ») - e) regolatori 

a induzione - v) varie. 

Motori primi (vedi anche « Impianti » - « Idraulica » - s Mec- 
canica »). 

a) questioni generali - b) idraulici - c) aerodinamici - d) termici 

(caldaie, motori a vapore, a combustione interna) - v) varie. 


Necrologie. 
Note economiche e finanziarie. 
Note e questioni legali. 


Radioteeniea (vedi anche « Telegrafia, telefonia » - « Conver- 
titori, raddrizzatori » - « Elettrofisica e magnetofisica »)- 
a) questioni generali - b) tubi elettronici (vedi anche « Elettro- 
fisica ») - c) oscillatori, generatori, trasmettitori, stazioni radio. 
trasmittenti - d) ricevitori, rivelatori, amplificatori, stazioni 
radioriceventi - e) emissione, propagazione e captazione delle 
radioonde, antenne, sistemi direttivi - f) radiotelefonia, elettro- 
acustica, trasmissione delle immagini, trasmissione a onde con- 
vogliate - g) misure radiotecniche (vedi anche « Misure ») - h) 
disturbi, protezioni - 1) ponti radio - m) radar - n) radioastro- 
nomia - 0) comunicazioni mediante satelliti - v) varie. 
Società scientitiche, Esposizioni, Congressi, Commissioni di 
studio, Concorsi. 


Statistica, 
Tarifficazione e vendita (vedi anche « Misure ?). 


Telefonia, Telegrafia e Televisione (vedi anche « Radiotecnica » 
- « Misure »). 
a) questioni generali - b) apparecchi - c) impianti, linee e fe- 
nomeni perturbatori (vedi anche « Condutture » - « Elettro- 
tecnica generale » - « Trazione » - « Trasmissione e distribu- 
zione ») - d) telefonia automatica - e) segnalazioni ad alta fre- 
quenza - f) televisione e trasmissione delle immagini - g) tele- 
scriventi - h) algebra logica e teoria delle informazioni - v) varie. 
Trasformatori. i 
a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 
c) collegamenti e dispositivi di regolazione - d) trasformatori 
speciali (a tre avvolgimenti, per forni, per prove ad altissima 
tensione, autotrasformatori), (per i trasformatori a corrente 
secondaria costante, vedi « Illuminazione e fotometria +: 
19 c); (per i trasformatori di misura vedi « Misure »: 28 e), 
(vedi anche « Radiotecnica ») - v) varie. 
Trasmissione e distribuzione (vedi anche 
« Trazione »). / ITA 4 
a) questioni generali - b) grandi linee - c) reti di distribuzione - 
d) sovracorrenti e sovratensioni (vedi anche « Elettrotecnica 
generale » - « Apparecchi ») - e) dispersioni e interferenze - 
f) economia ed esercizio (rifasamento, stabilità, collegamenti di 
frequenza, ecc.) - g) danni e pericoli (fulminazioni, incendi, 
ecc.) - h) impianti interni - i) collegamenti internazionali - 
1) linee a corrente continua - m) modelli di rete - Vv) varie. 
Trazione e propulsione. / ; ) 
a) questioni generali - b) produzione, conversione e ricupero di 
energia (vedi anche « Convertitori, raddrizzatori » - « Im- 
pianti +) - c) linee di trasporto e di contatto e interferenze (vedi 
anche « Condutture » - « Trasmissione e distribuzione » - « Teie- 
fonia e telegrafia ») - d) segnalazioni, controlli e comandi - 
e) materiale mobile - f) apparecchiatura (vedi anche « Appa- 
recchi +) - g) locomotori speciali (Diesel-elettrici, ecc.) - h) pro- 
pulsione navale - i) impianti ausiliari di bordo - 1) trazione ad 
accumulatori - m) applicazioni all’aviazione - n) teleferiche, 
filovie, ecc. - v) varie. 


«Condutture » - 


42, — Varie. 


Ir'EIL'ETETRO TECNICA 


N.B. - I numeri in corsivo posti accanto ad ogni categoria dell’indice per materie, 


rappresentano il riferimento della categoria stessa nella classificazione decimale. 


XXIV 
IR ‘ca AS E. IL 
a) Comunicati 

Il nuovo Presidente Generale (N.d.R.) . . . . . . 2 
Il'nuovo Presidente Generale... . . 49 
RorsagViolta ae Re e ea 200725 
I premi delABET A. vl 300 
Premi dell’AEI per il triennio ‘1959- 1961 : | premio 

Bianchi, Lori, Vallauri . . . 353 


Relazione della Commissione per l'assegnazione dei 
premi « Pugno Vanoni » e « L. Ferraris » per il 


triennio 1958- TOGO AMEN RE ITER I E N35 
Elenco delle cariche sociali . . . Sei MEANA 1075) 
Borsa di studio avv. Francesco Cameli . SEI A, 725 
Il Premio Vallauri alla AEI | . . . 365 
Relazione della Commissione giudicatrice per l’asse- 

gnazione dei premi AEI: F. Lori, A. Bianchi, 

R. Vallauri, per il triennio 1959-1961 APPREI TIRA 66 


b) Consiglio Generale e Assemblea 


Consiglio Generale (N.d.R.) . . 362-803 
Minuta di verbale della seduta del Consiglio Gene- 


rale. Milano Ir aprile 1962 . . Ut) rca ga AO, 
Assemblea Generale dei Soci (N.d. R. )o . 494-918 
Assemblea Generale Ordinaria (convocazione) . . . 561 
Minuta di verbale della Riunione del Consiglio Gene- 

rale: Ischia, 30 settembre 1962 . . 866 
Minuta di verbale della Assemblea Generale Ordina- 

HAM ISCHIAMSTOLETOPILERTO02) RS OR N 005 


c) Riunioni annuali 


Per la LXIII Riunione Annuale (N.d.R.) 2-58-130- 


246-306-362 


Il programma tecnico della LXIII Riunione Annuale 


(N.d.R.) ; St IS2:07/5 
LXIII Riunione Annuale dell’ ABI: elenco delle me- 
morie presentate SONE QURTISAZOAI SOT DR Nr IMI, 
LXII Riunione Annuale: progetto di programma 
Rniemaliasiazionilo, Spree a geo 
LXIII Riunione Annuale: programma delle manife- 
SEAZIOLIMNO RICA IE TONO 0771 
LXIIT Riunione Annuale (N.d.R.) RM 052-720 
LXIV Riunione Annuale: Stresa, 22-28 settembre 
1963. Tema: Semiconduttori . . ST 002 
Per la LXIV Riunione Annuale (N.d. R. sa LS OTT LE 
LXHII Riunione Annuale di Ischia (N.d.R.). . MTS 


LXII Riunione Annuale dell’AEI. (Ischia, 30 settem- 
bre-6 ottobre 1962) - Discorso del Presidente Gene- 
rale alla seduta inaugurale - Tedeschi F. 3 QI9 
Considerazioni sulle misure. (Prolusione alla LXIII 
Riunione Annuale dellAE1)E-kSattoxi RAM 021 
CromacardeltCOngresso RA e fe a 967 


d) Sezioni 


Sez. Catania : 


AssembleatOrdinaria del'Soci ,, Ae _- 237 
Sez. Firenze : 

Assemblea Ordinaria dei Soci... 0.0... 294 

Gita anumalein'Sardegnat. e e 612 


Sez. Genova : 
Assemblea Ordinaria dei Soci . 


Apparecchiatura blindata isolata ad aria compressa 
per 150 kV, con interruttori da 350 MVA, in- 
stallata nella stazione elettrica del Quadrivio del- 
la CIELI - Siccardo G. ; 

Ritmo del nostro tempo - Morgen . 

Seminario sul calcolo elettronico . 


Sez. iLivorno : 
Assemblea Ordinaria dei Soci . 
Maser e Laser - Gozzini A. È 
Visita alla centrale termoelettrica Ma cila) Soc. 
trica Selt Valdarno . 


Sez. Milano : 

Bilanci energetici - Castellani C. 

Recenti studi e realizzazioni pratiche nella costru- 
zione degli interruttori ad esafluoruro di zolfo - 
Battaglia Didi 

L'impiego delle distribuzioni di valori nei problemi 
dell’ingegneria - Niccolai L. 

2 evoluzione degli interruttori moderni ad alta ten- 
sione - Renaud o atta 

Norme per le tensioni nominali - ‘Nuovo progetto 
in inchiesta pubblica - Maggi L. Ea. 

L’utilizzazione idroelettrica del basso ‘Congo - Mar- 
cello C. : 

Il centro dispacciatore della Società Edisonv colta - 
Apparecchiature e loro funzionamento - Segre G. 

Stabilità statica delle macchine sincrone - Grese- 
UnA. 

Nuove prospettive ‘aperte dal « Maser ottico » » alla 
tecnica delle telecomumicazioni - Randi S. i 

FEccitazione e regolazione della tensione delle mac- 
chine sincrone - Lanzavecchia L. “E 7 

Kahl come esempio per una centrale ‘nucleare spe- 
rimentale - Bruechner H. |. e 

Il codice APACHE (Analog Programming i Che: 
cking) per la programmazione di calcolatrici 
analogiche per mezzo di calcolatrici numeriche - 
Caligiuri Geri , «Sa Lao 

Moderni orientamenti dell’ automatica - Evangeli- 
Sti ‘G. caga 

Intervento dei gruppi termici nella regolazione del- 
le reti elettriche - Buzgi E. È 

I servizi di frequenza e di tempo campioni dell’ Isti- 
tuto Elettrotecnico Nazionale - Egidi C. , 

Sistemi di trasmissione telefonica con modulazione 
a codice - Peroni B. 


Primi risultati del progetto EHV snile altissime. 


tensioni - Abetti P. A. 
Assemblea Ordinaria dei Soci ; 
I disturbi alle radiocomunicazioni - PAS E. 


Il calcolatore elettronico Elea 6001 - Guarracino O. 


La centrale termoelettrica di La Spezia della Edi- 
sonvolta S.p.A. - Speri G. 


I sistemi economici visti da un automatico ‘dei pro- 


cessi industriali - Costadoni C. 
Sez. Napoli : 
La conferenza dell’ONU sulle nuove fonti di ener- 
gia - D'Amelio L. 
L'impiego dei calcolatori elettronici nell’i ingegneria 
elettrotecnica - Savastano G. E 
Apparecchiature speciali per dirigenti ed operatrici 


in combinazione con impianti telefonici interni - 
Wuthrich E. 


‘Elet- 


(1962 


(1962) 


Ritmo del nostro tempo ; 
Assemblea Ordinaria dei Soci . 
Sez. Palermo : 
Gita sociale . 
Sez. Sarda : 
Idrologia dei bacini interni persiani e quadro della 
Persia millenaria - Corrado C. . 
Assemblea Ordinaria dei Soci . 
Sez. Torino : 
iiica Ordinaria dei Soci . 
Impianto siderurgico dell’Orinoco - Gonni M. 
Recenti progressi nella tecnica della trasmissione 


dell'energia elettrica ad altissime tensioni - 
Abetti P. A. 


I nuovi impianti idroelettrici del Moncenisio i 
Recenti questioni di cibernetica - Meo A. R. 
Sez. Trento : 
Assemblea Ordinaria dei Soci . 
Gita sociale alla Spezia . 
Sez. Trieste : 
Assemblea Ordinaria dei Soci . 
Sez. Veneta : 


Applicazione delle moderne tecniche della regola- 
zione nei comandi elettrici per laminatoi - Luc- 
chini G. €. ‘ ; 

La situazione attuale del settore nucleare i in n Italia - 
Leardini T. 

Reti a media e bassa tensione. ‘Osserva azioni ‘sugli 
impianti di terra - Riello G. 


Tendenze attuali nel campo del controllo ‘automa- 


tico - Lepschy A. 


Reti interconnesse negli Stati ‘Uniti DAME - 


Valtorta M. 


Recenti sviluppi teorici e pratici nella costruzione 


di interruttori ad esafluoruro di zolfo - Batta- 
glia D. 


La protezione catodica con ‘anodi di magnesio - NOTA 


menghi 3 x 
Visita in Jugoslavia, agli impianti ‘sulla Drava . 
Progressi attuali nella REA termoelettrica 

- Mattarolo L. ; 

Generatore Van De Graaff da 5, s milioni di volt 

dell’Università di Padova - Paolucci A. 


Sottosez. Udine : 

La situazione attuale del settore nucleare in Italia - 
Leardini T. - ; 

Esperienze di televisione « a colori. in ‘Italia - ' Cap- 
puccini F. & 

Recenti sviluppi teorici. e pratici nella costruzione 
di interruttori ad esafluoruro di zolfo - Batta- 
glia M. è 

Ritmo del nostro tempo sul progresso dell’ elettro- 
tecnica . ; 

Reti a media e ‘bassa tensione. Osservazione ‘sugli 
impianti di terra - Riello G. 

‘Tendenze attuali nel campo del controllo ‘automa- 
tico - Lepschy A. 


Sottosez. Verona : 
Illuminotecnica stradale : 
tendenze - Novelli L. 
Ritmo del nostro tempo . . 
La protezione contro contatti accidentali - Bottio F. 


orientamenti e moderne 


f) Comitato Elettrotecnico Italiano 


Comitato Elettrotecnico Italiano (N.d.R.) 
Riunioni dei Sottocomitati e delle Commissioni del 
CEI avvenute nel mese di : 
— dicembre 1961 . 

— gennaio 1962 

ST Dr210MI0028 

-— marzo 1962 . 

— "aprile 1962 . 

-—— maggio 1962 

— giugno 1962 

Cuoio 100288 

— settembre 1962 

— ottobre 1962 

— novembre 1962 


206 
413 


869 


2-182-246-422-918 


LELE DTRO TECNICA 


XXV 
Riunione del TC 13 dell’IEC « Strumenti di misura » 
(Interlaken, 19-30 giugno 1961). . SUEST 
Riunione del ‘IC 38 dell’IEC « Trasformatori di mi- 
sura » (Interlaken, 19-23 giugno 1961) . : 53 
Riunione del TC 28 dell’IEC « Coordinamento degli 
isolamenti » (Interlaken, 22 giugno 1961) . =, 55 
Riunione del TC 8 dell’IEC « Tensioni, correnti e fre- 
quenze normali » (Interlaken, 19 e 20 giugno 1961) 124 ‘ 
Riunione del TC 46 dell’IEC: « Cavi, fili e guide d’on- 
da per apparecchiature di telecommmicazioni » (In- 
terlaken, 19-29 giugno 1961) . 178 
Riunione del TC 53 dell’IEC « Calcolatori e ‘apparati 
per l’elaborazione delle informazioni» (Londra, 
15-17 novembre 1961) . da LO) 
Riunione del Sottocomitato 12B dell IEC « Sicurezza » 
del TC 12 « Radiocomunicazioni » (Hamar, 21-26 
agosto I96I) . 239 
Riunione del TC 42 dell TEC « Tecnica delle prove ‘ad 
alta tensione » (Bucarest, 28 giugno-2 luglio 1962) 616 
Riunione del 'TC 20 dell’IEC « Cavi » (Bucarest, 7 lu- 
glio 1962) 727) 
Riunione del Sottocomitato 204 dell’TEC « ‘Cavi in 
carta » (Bucarest, 29 giugno-3 luglio 1962) . . . 727 
Riunione del Sottocomitato 20B dell’IEC «Cavi a 
bassa tensione isolati al caucciù o al cloruro di po- 
livinile » (Bucarest, 4-6 luglio 1962) . . 728 
Riunione del Comitato di Esperti 54 dell’ IBC. « Fri- 
goriferi domestici » (Bucarest 27-28 giugno 1962) 796 
Riunione del TC 55 dell’IEC « Fili per avvolgimenti » 
(Bucarest, 25-28 giugno 1962) . 797 
Riunione del TC 18 ‘della TEC « Impianti ‘di bordo » 
(Bournemouth, 14 al 18 maggio 1962) . . 870 
Riunione del 'TC 22 dell’IEC « | Static Power Conver- 
ter » - Sottocomitato 22B « Semiconductor Conver- 
ters » (Bucarest, 27 giugno-2 luglio 1962) . ; 872 
Riunione del Gruppo di lavoro nb A Radiodisturbi 
di ignizione » del CISPR (Comité International 
Special Perturbations Radioelectriques) (Bruxel- 
les, 7-9 maggio 1962) . . 418 
Riunione autunnale del 1961 della « ‘Commission In- 
ternationale de Réglementation en vue de l’Ap- 
probation de l’Equipment Electrique » CEE ca 
penaghen, 6-16 novembre 1961) 356 
Riunione del Comitato e del Gruppo di Studi n. 4 
della CIGRE «Protezioni e relè » (058, 12-13-14 
giugno 1961) . 125 
Riunione del Comitato 1 n. 5 della CIGRE « c Isolatori » » 
(Parigi, 17 maggio 1962) . . 798 
Riunione Comitato «Oli » della CIGRE (Parigi, 
maggio 1962) . FIRE 1026 
Riunione della CIRA (Stoccarda, 14- 17 mag ggio 1962) 418 
Nota illustrativa al progetto di norme per le tensioni 
normali 5I 
Nota illustrativa al progetto di norme per le prove 
climatiche e meccaniche di CRDoaRat per appa- 
recchiature elettroniche . 1024 
Nota illustrativa al progetto di norme per i portalam- 
pade 1025 
Nota illustrativa al progetto ai norme ‘ generali per 
gli impianti elettrici ; r METO25 
Tabelle UNEL in inchiesta pubblica i . 128-359 
h) Istituto Italiano del Marchio di Qualità 
Relazione sull’attività dell’Istituto Italiano del Mar- 
chio di Qualità e Bilancio Consuntivo per l’anno 
196I ; 240 
Bollettino n. 17 301 
Bollettino n. 18 799 
v) Varie 
Il Premio Vallauri alla ABI . 865 
2. - Accumulazione dell’energia. 
b) accumulatori elettrici - 621.355 
SUNTI E SOMMARI 
Dispositivi di prova di relè - Zeh W. ; 2D 
Gli accumulatori secondo i brevetti recenti - Tari rin 
M. 81 D 


XXVI 


L'ELE1TPROPEONIEIOA: 


3. - Apparecchi e dispositivi di manovra, di rego- 


lazione, di protezione, ecc. 


a) questioni generali 


NoTtE DI REDAZIONE 


Protezioni contro tensioni 918 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Come proteggersi contro le tensione di contatto negli 

impianti utilizzatori a bassa tensione? - Mala- 

man G. 923 

b) di manovra - 621.316.5 

NOTE DI REDAZIONE 
Interruttori per alte tensioni . 182 
Interruttori a bassa tensione . 682 
Prova di interruttori 803 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Evoluzione degli interruttori moderni ad alta ten- 

sione - Renaud ]. 20I 
Misura della ripartizione di tensione fra gli elementi 

di interruttori per alta tensione a interruzioni mul- 

tiple - Formica A. - Frate G. 648 
Alcune determinazioni particolati nel Laboratorio per 

le prove di corto circuito dell’IEN - Cantarella G. 649 
Misura di tensioni di ristabilimento in particolari 

condizioni di interruzione - Casagrande G. - Cate- 

nacci G. - Griziotti U. 649 
Attività della « Stazione Veneta prove di potenza | in- 

terruttori » nel campo della ricerca - Avosani A. 

Faoro S. - Frate G. - Salvini G. 650 
Prove di corto circuito su interruttori per corrente tali 

ternata a bassa tensione - Toniolo S. B. . 694 
La prova del potere d’interruzione di corto ‘circuito 

sugli interruttori per corrente continua a funzio- 

namento rapido - Toniolo S. B. - Cantarella G. . 824 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Recenti studi e realizzazioni pratiche nella costru 

zione degli interruttori ad esafluoruro di zolfo - 

Battaglia IDE : 123 
L’evoluzione degli interruttori ‘moderni ad alta ten- 

sione - Renaud ]. ò 123 
Recenti sviluppi teorici e pratici nella costruzione di 

interruttori ad esafluoruro di zolfo - Battaglia D. 299-416 
Apparecchiatura blindata isolata ad aria compressa 

per 150 kV, con interruttori da 350 MVA, instal- 

lata nella stazione elettrica del Quadrivio della 

CIELI - Siccardo G. . 413 
SUNTI E SOMMARI 
Interruttori in olio oppure contattori a richiusura? - 

Flugum R. W. - Cushing GoEbs 7 2D 
Interruttori basati sul principio della camera a ‘pres- 

sione - Henry J. C. : 2D 
Prova del potere di interruzione - . Mau H. va 2D 
Interruttori con accumulo di aria per lo spegnimento 

dell’arco nelle camere di rottura - Voigt H. 2D 
Interruttori a volume d’olio ridotto - Mares A. 3D 
Interruttori di elevato potere di rottura del tipo ad 

elementi componibili per potenze di serie e per 

tensioni da ro a 500 kV - Pachmann G. ” i 3D 
Misura della rigidità elettrica in interruttori ad aria 

compressa - Husa V. - Cihelka ]. 17 D 
Arco in interruttori per bassa tensione. - Loh O. 25 D 
Interruttori a gas compresso nel caso di corto circuito 

a distanza - Loniewski F. 49 D 
Materiali per contatti di interruttori - Miiller 0. 49 D 
Fenomeni nel momento dell’interruzione di linee a 

vuoto - Nasko H. 49 D 
La sensibilità di interruttori di s sicurezza - Kemmer A. 57 D 
Interruttori rapidi limitatori di corrente - Erk A. . 73 D 
Sulla prova di sezionatori di tratta - Heide E. 73 D 
Interruttori in mezzo isolante liquido - Roth A. W. 8I D 
Protezione contro errori di manovra e comandi senza 

contatti - Hahn R. 89 D 
Interruttori impieg vati in Svezia . Jancke Gi 89 D 
Interruttori ad aria - Petitpierre R. 89 D 
Interruttori a volume d’olio ridotto - Roth A W. 89 D 


(1962) 


Problemi di Ce con interruttori all’aperto - 


Dietlin ]. 97 D 
Separatori per esterno - Schiller H. i L974D 
Gli interruttori e il difetto chilometrico - Orgeret M. 105 D 
Inserzioni e disinserzioni senza contatti - Mau H. J. 113 D 
Il difetto chilometrico - Pouard M. 113 D 
Interruttori ad aria compressa e a soffio magnetico 

per interni - Schneider ]. . 113 D 
Sull’influsso delle bobine limitatrici di corrente sulla 

costruzione di Ra interni di interruttori - 

Schrinner W. ; MRI ID 
Interruttori a volume ‘ d’olio ridotto per interni - 

Marty G. I14 D 
Coltelli- -separatori, per ‘impianti interni -  Rutz R I14 D 
Risultati d’esercizio di interruttori per interni - Stre- \ 

hler A. MMMELASD 
Interruttori e condensatori di potenza - ‘Fleck B. - 

Maass E. - Raabe H. I201D 
Prove con elementi separati su interruttori di note- 

vole potenza - Jussila J. - Rieder W. . 129 D 
Coltelli separatori sotto carico - Hollmann TERA 137 D 

c) di regolazione - 621.316.7 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Studio di una macchina a corrente continua birota- 

tiva - Brunelli B. 706 
SUNTI È SOMMARI 
Regolazione per realizzare costanza di rapporti di ve- 

locità in comandi interdipendenti - Hamerak K. 25 D 
Regolazione fine di resistenze elettriche - Meyer zur 

Heyde E. 73 D 
Dispositivo per mantenere costante la tensione ‘conti- 

nua - Korn J. . MAD 
Regolatore numerico di V elocità - Leonhard w. - - Miil- 

Lev El, II14 D 


d) di protezione contro le sovratensioni - 621.316.93 


SUNTI E SOMMARI 


Necessità di scaricatori di macchina in generatori- 
blocco - Leschanz A. . 


; 25 D 
Scaricatori per corrente continua - Scholz H. 73 D 
Protezione dei raddrizzatori al silicio - Smith I. R. - 

IS;PIME SARI IA 90 D 
Le correnti degli scaricatori di fulmini - Flugum i 

W. Bogner P. W. 129 D 


e) di protezione contro le sovracorrenti - 621.316.92 


NOTE DI REDAZIONE 

Prove sulttasibi iti et ARRE e 2 
Protezioni selettive . 362 
Protezioni e fusibili . 918 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La pratica delle prove d’interruzione sui fusibili per 
corrente alternata bassa tensione - Toniolo S. B. - 
Cantarella G. . . GTO 

I tempi critici di eliminazione del corto circuito tri- 
fase negli impianti di distribuzione a bassa ten- 


sione - Alfano A. Nr353 
La misura del tempo nella selezione dei guasti - Al- 

bani G. 3 . 640 
Coordinamento della protezione contro” sovracotrenti 

mediante fusibili - Cantarella G. . 933 
SUNTI E SOMMARI 
Elemento a base di semiconduttori per la sPAcieione 

di motori - Bòhme B. 3D 


Criteri per padroneg giare i corti circuiti i in impianti 
a bassa tensione - Fehling H. - Kiister O. , 3D 
La determinazione analitica ‘ delle caratteristiche di 


fusibili racchiusi ed immersi in olio - Adamson C. 
- Viseshakul M. 


È ANei20)D 
Protezione di motori per mezzo di relè di massima - x 
Frenzel W. SMS ON 
Tendenze nella costruzione dei fusibili a ‘bassa ten- 
sione - Predoiu A. , 8I D 
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Problemi dell’energia elettrica in Gran Bretagna € 

Francia - Ailleret PIEVE : 108 D 
Nuovo sistema di combattere il fuoco . : . 146 D 
Natanti per le necessità delle centrali sul Danubio - 

Klinka H. ; 146 D 
Il finanziamento delle ‘centrali sul Danubio -  Mos- 

bauer H. . 146 D 
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22. - Industria nazionale. 


Impianto di conversione 90 000 ‘A - 150 V con diodi al 
SURE e TETI 0 CL 


23. - Insegnamento, istituti, scuole, laboratori. 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Alcune determinazioni particolari nel Laboratorio per 
le prove di corto circuito dell’I.E.N. - Cantarella 
CM at I e LT ERRO 
Attività della « Stazione Veneta prove di potenza in- 
terruttori » nel campo della ricerca - Avosani A. - 
Faoro S. - Frate G. - Salvini G. , 650 
Compiti ed organizzazione di un Servizio Misure e 
Prove presso una primaria impresa di produzione 
e distribuzione di energia elettrica - Fusar-Poli P. 


- Reggiani F. . . SRO 57 
Il Laboratorio contatori della SIP - | Bonomo 19 AMOS 
L’opera dell’Istituto o Nazionale per la 

mettologiali=- Lombardi P.ta 0 TT) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


14° Corso di Tecniche Radioisotopiche . . . . . . 37 
Corso di Tecniche di Fisica Sanitaria . . . tm 292: 
Scuola Internazionale di Fisica « Enrico Fermi DIM 232 


Corso sui metodi sperimentali di spettroscopia a, f, y 343 
Posti universitari per studiosi di fisica e di elettronica 484 
Corso di perfezionamento in ingegneria nucleare . . 609 
Concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di adde- 
stramento nel campo dell’elettronica e della fisica 


delle microonde . . . 609 
7° Corso di aggiornamento i in Urbanistica Tecnica 717 
Corso biennale di Specializzazione Elettronica . . . 717 
Corso di perfezionamento in Ingegneria Nucleare . . 782 
Nuovo Laboratorio Ricerche per altissime tensioni 

della Pirelli . . nl ESSO 
Corso di Specializzazione i in Telecomunicazioni SIN 857 
Corso di Perfezionamento in Ingegneria Nucleare 
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Generatore Van De Graaff da 5,5 milioni di volt del- 
l’Università di Padova - Paolucci A... ... 726 


SUNTI E SOMMARI 
Addestramento dopo il diploma di elettrotecnico - 


Hancock N. N. - Taylor P. L. : 12 D 
L’elettrotecnica all’Università di ‘Stanford - Turner 

CIV dub 12 D 
Il nuovo Istituto di ricerche di Salisburgo per le co- 

struzioni edili - Fritsch,J. . 5 SD. 
Scienza pura ed applicata - Cullwick E. e) E 30 
Sale-prova per grandi potenze - Hochrainer A. ° 64 D 


Insegnamento per ingegneri specialisti - Herhahn i 77 D 
Il significato del lavoro di laboratorio - Soper P. F. I0ID 
L’acceleratore di Van De Graaff dell’Università di Li- 
verpool - Halliday B. S. . MRLI7AD. 
Il programma dell’Istituto Federale Svizzero di Ri- 
cerche nel campo dei reattori nucleari - Wisler H. 121D 


24. - Libri e pubblicazioni. 


Misure elettriche - Strumenti e metodi di misura - 


Bandini Buti A. . . 38 
Complementi di analisi matematica - - De Castro E. 38 
The Arc Discharge - Its applications to power con- 

trol - De B. Knight H.. . . 39 
Frequency Modulation Theory. Application to Micro- 

wave Links - Fagot J. - Magne Ph. ; co O 
Kihlschrinke und Kleinkalteanlagen - “Scholl P. 639, 


Gleichstrombahnen und Gleichstromfahrzeuge -VDE 39 
Halbleiter - Bauelemente in der Messtechnik - VDE 39 
Armatures and Field Coils - Wilkinson K. azul: 
Betrieb von Elektrizititswerken - Freiberger HT. iO 
Einfiihrung in die Elektrotechnik héherer Frequen- 

zen - Meinke HINES È 


£ 40 
Cours de Mathématiques - Bass Ti FAL.077, 
Introduction to Transients - McCleery D. K. Zio Soy 
tima srariema tici Theory of Linear Systems - Brown 
M. 
O 108 


Theorie und Anwendung linearer Netzwerke. Teil I; 
Analyse und Synthese - Wunsch G.. . 
La pratique des servomécanismes - Ahrendt w. R. 


Théorie Générale des Circuits Electriques - Fallot M. 


Der Freileitungsbau - Rieger H. 2 

Linear Circuit Analysis - Ley J. - Lutz <e% - Rehberg 
196 

Mathematics applied to Electrical Ingineering - War- 
CENZACA Go 

Cybernetics or Control and Communication in the 
Animal and the Machine - Wiener N. ; 

Fisica del plasma: esperimenti e tecniche - Rendi- 
conti della Scuola Internazionale di Fisica « E. 
Fermi » 

Dizionario di elettrotecnica ‘tedesco- italiano - ‘Fian- 
Ca cone: 0 

Video Service Lampo - Smith Head W. A. sie 6 

Automatic and remote Control - Coales J. DI - Ragaz- 
zini J. R. - Fuller A. T. 5 

Elektrische tn - Grundziige der Theo- 
rie und Berechnung - M%ller P. A 

Tabellenbuch fiir die Elektrotechnik - Friedrich . 

Das Messen mit elektrischen Geràten - Neumann H. 

Understanding Digital Computers - Siegel P. . 

Stahlmaste fiir Starkstrom-Freileitungen - Taenzer 

Schaltungen der Funkindustrie. Band IV - Lange H. 

Gròssen und Einheiten der RIS cara - Fi- 
scher ]J. 

Communication, Organization and Science - Roth- 
SEC] 

Alta Fedeltà . 5 

Prontuario dei semiconduttori È 

Mesures Electriques (continue et basse fréquence). 
Tome II; Unités électriques ; appareils de mesure; 
pont de Wheatstone - Baurand sE 7 

Théorie des asservissements par plus-ou-moins - Cyp- 
kinkja Zi E s 3 

Digitale Rechenanlagen - Speiser XI P. 

Frequenzkonstanz von Ré6hrengeneratoren - Arschi- 
now S. S. 

Stosserscheinungen in elektrischen Maschinen - -HIelì 
ler B.- Veverka A. 

Iterative Array of Logical Circuits - . Hennie F. C. 

Filtri, Amplificatori,. Servomeccanismi - Susini. A. 

Transistor Logic Circuits - Hurley R. B. 

Turbine a gas e turboreattori - Rubbo V. : 

Phénomènes non linéaires et paramétriques en flec- 
tronique - Kharkewitch A. A. 

Un fait nouveau en Physique - Quarantetrois sasa 
mécaniques simples des actions électriques et ma- 
gnétiques à distance - Carrayrou A. 

Mikrowellenròhren - Kowalenko W. F. 

Electronics : a bibliographical guide - Moore dl K. - 
SPENCER On 

Moderna tecnica degli impianti elettrici - Tiberi io ri 

Antennen - Dombrowski IRA 

Transduktoren - Kimmel F. - Regel . 

Kunststoffe - Erster Band: Struktur und physilali- 
sches Verhalten der Kunststoffe. Zweiter Band : 
Praktische Kunststoffpriifung - Nitsche-Wolf . . 

Eléments de Physique Nucléaire - Blanc D. - Ambro- 
sino G. x 

Linear Signal Flow Graphs and their Applications - 
Chow Y. - Cassignol E. - 

Elektrische Messung nichtelektrischer Gròssen - 
Grave H. F. Soa 

Berechnung und Bemessung elektrischet Maschineni 
- Klamt If, : : 

Mesures électriques (continue So basse fréquence). 
Vol. II - Bauranda ]. 


Die Isolierung grosser elektrischer Maschinen - - Me- 


VOR IRE es 
ia elettriche - Biove e «collgnai industrigli - 'BESA 
- Coppi E. È 
ni Neisgtnonie and the cesision SEI er- 
rors involved - Karo D. 
La trazione elettrica. Vol. int Spani F, 
Wechselstrommaschinen - Kublet-W bre 


Mio Padre Antonio Pacinotti - Telò Pacinotti M. ii 


Schaltungslehre der Stromrichtertechnik - Wasser- 
rab Th. ? 


(1962) 
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(1962) 


Parafulmini - La protezione degli edifici contro Di 
scariche di origine atmosferica - a R. 
Clerici C. 

Physics and Techniques of Electron Tubes. ‘Vol. n 
Principles of Vacuum Technique - Champeix R. 

EE of Semiconductor Electronics - Hunter 


Fourier Transforms and Convolutions for the ‘Experi- 


mentalist - Jennison R. C. 


Symmetrische IO RE in Wechselstromma- 


schinen -. Kovàcs K. P. 


La tecnica elettronica e sue applicazioni. Vol. II s 


Mannino-Patanè G. 


Eléments de mécanique rationnelle à l’usage des 


électriciens - Bultot F. 
Power System Engineering. 
GIChard'B: 5 
Schaltungen der Starksttonitechik® Band II: Stener 
und Regelschaltungen - Henze F. 


An Tatroduction — ‘de la 


Handbook of Heonic ‘Tables and Formulas > Her 


rington D. - Meacham. S. 


An introduction to Linear Network Analysis - - Farago 


IRIS dele 
Chimie Physique des semicondutors - Suchet sm P. 
Elettronica applicata - Francini-Corazza . 
Ferrites - Waldron R. A. 4 
Encyclopaedic Dictionary. of Phys sics. 
Gli ottoni binari . : 
Il rame negli acciai e nelle ghise 3 
Il rame negli impianti chimici s 
Tadu ieofcaban - Brunklaus J. H. z 
Active Networks and Feedback Sy stems, Microwave 
Research Institute Symposia Series. Vl. X . 


svol I. 


Mesures Electriques et Electroniques - Thurin Mea 
Permanent Magnets and Magnetism - Hadfielda D. . 


Technische Thermodynamik - Kusowlew W. A. . 


Electrical Engineering Design Manual - Say M. G. . 


A Manual of Radioactivity Procciuits 3 


Les régimes variables dans les systèmes linéaires et 


non linéaires - Naslin P. 


Annuario Politecnico Italiano - Edizione ‘1962- 1963 « 


Taschenbuch der Hochfrequenztechnik - Meinke H. 
- Gundlach F. W. . 

Grosse Dampfkraftwerke. Zweiter Band : ‘Die Lehre 
vom Kraftwerksbau - Schroder K. 


Electromagnetic Wave guides and Lui = Cow 


ban G. 3 
Einfihrung in 
Kipfmiiller K. 


Square-Loop Ferr ite Circuity- “Storage ‘and Logic Tech- 


niques - Quartly C. ]J. 


Elements of Power System Analysis - Stevenson w. 


DT È 
Schemario impianti elettrici - Biasutti ne : 
Programming systems for electronic computers - 
Chorafas D. M. 
Techniques des Circuits à |‘Transistors - . Shea R. F. 
Elektrische Maschinen. 
Grundlagen) - Bodefeld Th. - Sequenz H. . 
Junction Transistor Circuit Analysis - Hakim S. di 
L’Italia e l'energia nucleare - cronache di cinque anni 
- Ippolito F. 
Fundamentals of semiconductors and tube ‘electronics 
- Romanowitz H. A. 


Taschenbuch der Nachrichtenvefarbeitung = Stein- 


buch K. 


Fragen zur Theorie der Netzwerke. mit vertinderli- 


chen Parametern - Taft W. A. 


25. - Macchine a collettore. 


a) questioni generali - 621.3.047 


SUNTI E SOMMARI 
Metodi obiettivi per valutare l'andamento della com- 
mutazione - Hindmarsh J. H. - Ghai N. K. 


c) a corrente continua - 621.313.2 
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MACechinelbitotative het Ne e 
Metadyne dynamics . 
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ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Il collaudo in officina dei motori di trazione a cor- 
rente continua - Habetswallner A. 


Studio di una macchina a corrente Con dua birota: 


tiva - Brunelli B. 
Metadyne dynamics : 
POM ea 


SUNTI E SOMMARI 


Unificazione delle macchine a corrente continua - 
Berger L. 


Progresso delle macchine. a corrente éontinua - ‘Don 


nelly W. 


Macchine a corrente continua per ‘gas di circolazione 


a Calder Hall - Desbruslais E. L. 


26. - Materiali. 


c) per le strutture metalliche - 624 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Gli ottoni binari . , 
Il rame negli acciai e nelle ghise % 
Il rame negli impianti chimici 


d) magnetici - 621.318.1 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Ferrites - Waldron R. A. , 
Permanent Magnets and Magnetism - ‘Hadfield D. 


SUNTI E SOMMARI 

Sulla sensibilità meccanica dei lamierini a sa orien- 
tata - Reiche H. 

La magnetostrizione nell’ acciaio E silicio a ‘grani 
orientati - i W. R. - Holt C. - Re aes e 
Ere . 

Ricerche su leghe per rotori di motori a isteresi - 
Henkel O. 

Materiali per motori a isteresi - - Liebsch H. 


f) isolanti - 621.315.6 


NOTE DI REDAZIONE 
Dielettrici liquidi non infiammabili . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
I dielettrici liquidi ininfiammabili e il loro impiego 
per i trasformatori elettrici - Cazzani A. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Makrofol, nuova foglia elettroisolante in policarbo- 
nato È È 
Hostaform C - un nuovo ‘ polimero 1 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Kunststoffe - Erster Band : Struktur und physikali- 
sches Verhalten der Kunststoffe. Zweiter Band : 
Praktische Kunststoffprifung - Nitsche-Wolf . 


SUNTI E SOMMARI 

Tensione di tenuta di cartoni isolanti - Pohl W. - Ld- 
gel G. c 

Fogli isolanti in cloruro di polivinile tricresilfosfato 
- BroyW. . 

Eliminazione di perdite in i recipienti per oli minerali 
lL'evach'ertbBtko 

Vernici conduttrici e resistenti - | Metzler DI 

Trattamento e rigenerazione di oli minerali - Stoll P. 

Determinazione del contenuto di umidità, idrogeno e 
ossigeno nell’olio - Gréss H. È 7 

Resine ’epossidiche sotto l’influsso di umidità -  Mar- 
sal M. - Slaninka P. ; 

La rigidità dielettrica di olio supersaturo ‘d’aria - 
Strigel R. - Winkelkempner H. 7 

Tonizzazione nei vacuoli di un isolante in ‘polietilene 
- Vuillermoz J. - Jocteur R. 

Prova di materiali isolanti circa ha resistenza al calore 
e al fuoco - Schwarz K. H. 7 : 

Determinazione del contenuto i in gas 5 degli oli. - En 
gel M. 


periodic ‘dynamics - Pestarini 
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Determinazione di percenti assai bassi di umidità ne- 
gli oli - Engel M. - Moebes R. 

Oli con additivi. Parte I - Kriger H. - 7 

Studio del processo di degradazione dei ‘materiali i iso- 
lanti in fogli sottoposti a ionizzazione - Héroux 
R. - Fallou B. - Bertein H. o 

La scelta del materiale per motori a ‘isteresi - Riess- 
land E. fe ei 

Resistenza ai fenomeni di luminescenza da ‘parte di 
fogli in materiale sintetico - Woboditsch W.. . 

Oli con additivi - Parte II - Kriiger H. - 

Inibizione di oli isolanti - Serboli G. - Golgowski JEs 

Caratteristiche di scarica ad impulso di isolanti so- 
lidi e liquidi combinati fra di loro - Strandring 
VIIGI-OFH UE NestRE CE: 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Progressi nella produzione di tungsteno . 
Nuovo materiale termoelettrico 


SUNTI E SOMMARI 


Progresso dei materiali piezoelettrici - Brown C. S. - 
Kell R. C. - Taylor R. -'Thomas L. A. 


28. - Misure. 


a) questioni generali - 621.32 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Costruzione dei campioni di forza elettromotrice - Ca- 
reggio M. 5 . 

Confronto fra campioni di induttanza e di capacità - 
Chiodi C. ta: > 

Misura e totalizzazione Gi potenze in un i grande com- 
plesso industriale - Giampiccolo F. 5 : 

Qualche considerazione su alcuni casi ‘particolari. di 
misure « per differenza » - Mòdoni V. ; 

Un metodo per individuare e compensare automati 
camente i disturbi Rees nelle misure - ,Scor- 
becci V. ; 

Determinazione della risposta in frequenza ii in base a 
prove con segnali ad onda rettangolare - Volta E. 

Rilievo e analisi statistica di grandezze variabili nel 
tempo - Bonavoglia L. PENDE BLA VENE ro 

Considerazioni sulle misure. (Prolusione alla LXIII 
Riunione Annuale dell’AEI) - Sartori R. . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Misure elettriche - Strumenti e metodi di misura - 
Bandini Buti A. 5 

Das Messen mit elektrischen Gerditen - | Neumann H. 

Mesures Electriques (continue et basse fréquence). 
Tome II : Unités électriques ; appareils de mesure ; 
pont de Wheatstone - Baurand |. 


Mesures électriques (continue et basse fréquence). 
Vol. II - Baurand |]. 


Electrical Measurements and EL cdieulaticti di errors 
involved - Karo D. 


Mesures Electriques et Electroniques - Thurin |]. 


SEZIONI E COMMISSIONI 


I servizi di frequenza e di tempo campioni dell’Isti- 
tuto Elettrotecnico Nazionale - Egidi C. . 


SUNTI E SOMMARI 

La precisione delle misure industriali - Clifton P. M. 
- Felton A. . Sta e ana 

Misure elettriche e regolazione - Orth E. - Sattel- 

berg K. 


b) metodi di laboratorio - 621.317.3 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Misure di potenza ad audiofrequenza - Careggio M. 
Misure comparative su filtri attivi a banda stretta - 
Curtarelli F. 


Impiego di moltiplicatori a diodi per misure di po- 
tenza - Taddeo U. ; 


Apparecchio comparatore per il rilievo automatico 
degli errori dei riduttori di corrente - Raimondi Gi 
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Misura dell’errore di rapporto e di fase dei trasfor- 
matori di corrente mediante trasformatore diffe- 
renziale - Savagnone R. È : 

La misura e la registrazione automatica degli errori 
percentuali relativi nelle prove di laboratorio sui 
contatori elettrici - Cazzani C. - Ganazzoli G. ; 

La misura sperimentale dei campi armonici piani ‘ed 
a simmetria di rotazione effettuata con il procedi- 
mento della carta conduttrice. Applicazione allo 
studio ed alla costruzione di macchine per altissi- 
me tensioni - Adobati G. M. : 

Considerazioni sulla precisione delle misure effettuate 
con i metodi di azzeramento in corrente sinusoi- 
dale - Alfieri L. i 

Sulla misura di campi elettrici ‘prodotti da forti cor- 
renti rapidamente variabili - Malesani G. ; 

Un moderno banco per la taratura e la verifica di 
contatori monofasi - Pagliari G. - Varò E. - Venni 

Misure di correnti e di tensioni continue e rilievo di 
caratteristiche tensione-corrente mediante l’uso di 
un circuito a Tone di Wheatstone - Alfieri L. 
Covino M. 

Contributo alla misura delle perdite s su piccoli quanti- 
tativi di lamierini magnetici - Gasparini F. - Zin- 
gales G. 

Un semplice dispositivo per il rilievo dei cicli di iste 
resi statici - Habetswallner A. SMR : 

Misure di precisione di tensioni, correnti e potenze - 
Rayner G. 

Apparecchiatura per la determinazione rapida. delle 
perdite in corrente alternata di lamierini magne- 
tici sottoposti anche a magnetizzazione in cor- 
rente continua - Cannata U. : 

Misure su nuclei magnetici nel funzionamento i in re- 
gime impulsivo - Romano I. 5 

Sulla misura delle caratteristiche mag netiche dei ma- 
gneti permanenti - Bift E. . 

Le misure sui nuclei magnetici per memorie - di cal 
colatori - Civalleri P. P. - Meo A..R. 

Misura di sovratensioni e sovracorrenti transitorie si- 
mulate all’analizzatore di reti in corrente alter- 
nata - Colombo A. - Mariani E. S/ 0 

Rilievo di fenomeni MESECISE sulle installazioni di 
prova e su modelli - Colombo B. - Stiz M. 

Metodi e strumenti per la misura della ionizzazione - 
Serravalli W. 

Misure termiche su raddrizzatori c con | semiconduttore 
- Donati F. i 

Misure campionate in un | anello di regolazione per 
impianti chimici - Cojazzi - Bonazzelli - Dell’Euge- 
nio - Gava . 

Misura dei parametri di commutazione dei transistori 
nella regione attiva - Ercoli P. 

La misura del rumore elettrico nei potenziometri a 
strato di carbone - Federici M. 

Metodi di misura dei parametri caratteristici dei tran- 
sistori ad alta frequenza - Tamburello C. - Con- 
ciauro G. 

Identificazione di sequenze d impulsi - Arri E. - Bior- 
cv G. oro 

Misura degli errori in trasmissioni ad impulsi binari 
Corrà S.- De Polo N. . 


SUNTI E SOMMARI 

Confronto internazionale dei campioni atomici del 
tempo e della frequenza - Essen L. - McA. Steele ]. 

Il confronto di campioni di frequenza molto stabili - 
Hope E. G. 3 , 

Misure dell’ effetto di magnetoresistenza sui semicon- 
duttori - Koike R. - Barlow H. E. 

Misure di campi magnetici - Sima n i 

Metodi di misura per elettroliti - Borchert O. } 

Misurare la potenza di microonde e 1’ impedenza. usan- 
do l’effetto di Hall - Barlow H. E. M. : 

Misure di variazioni della permittività complessa a 
frequenze ultraelevate - Fatuzzo E. 

Prova di dispositivi di misura per il valore di cresta 
- Rump W. 

Riflettrometro nelle misure di riflessione nei i sistemi 
coassiali - Beatty R. W. - Anson W. 1. n 

Misure con microonde su alluminati ferritici di nichel 


e di nichel-zinco - Bramley E. N. - Gordon-Smith 
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Camera di ionizzazione bilanciata per la rivelazione di 
gas radioattivi - Babuscio V. - Ciancia C. - Man- 
delli Bettoni M. . 


c) apparecchi da laboratorio - 621.317.7 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Divisori di tensione senza errore di carico e loro ap- 
plicazione per la misura di tensioni continue - 
Ekelòf S. 

I diodi di Zener e la loro ‘utilizzazione negli apparec- 
chi elettrici di misura tradizionali - Belingardi TÈ; 

Amplificatori di misura - Giampiccolo F. - Pessina E. 

Definizione e misura dei parametri che caratterizzano 
un convertitore di impedenza - Paladin G. . ; 

Strumenti ad indicazione i a grande dina- 
mica - Picardi G. so 

Un amplificatore magnetico per la misura di deboli 
correnti continue - Montolivo S. 

Dispositivi di misura in circuiti per la produzione di 
scariche ad alta intensità - Rostagni G. i 

Alcuni problemi relativi alla misura delle alte ten- 
sioni ad impulso con lo (RTRIcRO a sfere - 
Simoni L. PNE, 

Un semplice generatore di caratteri per prove su cal 
colatori elettronici - Langella A. DEC 

Apparecchiature elettroniche per misure su tubi a’ ur- 
to - Monti R. - Savastano G. . 


SUNTI E SOMMARI 

La taratura in corrente continua di Reni - 
Kuffel E. . 

La taratura dei divisori i di tensione per onde ad im- 
pulso troncate - Qu yang M. 

Condensatore per la misura di capacità molto piccole 
iWressaner Wi. 1. MR 

Misuratori di flusso - Gliser IHErA ai ; 

Divisore di tensione avente una precisione di O,I per 


un milione - Hill J. J. - Miller A. P. 
Commutatori a diodi - Séguier G. 
Generatore di ronzio - Rabus W. È 
Ponte simmetrico a 4 diodi - Segnier G. . 


Perfezionamenti nei ponti a 50 p/s per misure di ca- 


pacità - Baker W. P. 


Voltmetro magnetico di elevata precisione - Heu- 


mann K. 


Semiconduttori per l’ottenimento di tensioni di con- 


fronto costanti - Micic L. - Keller H. - Wieczorek 
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Qualcosa sui « maser » - Bittner H. 119 D 
Alcuni nuovi tubi elettronici-miniatura - Fassini M. 

- Lodderstedt G. 124 D 

c) oscillatori, generatori, trasmettitori, 
stazioni radiotrasmittenti - 621.396.61 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Frequency Modulation Theory. Application to Mi- 

crowave Links - Fagot J. - Magne Ph. . . . . 39 
Frequenzkonstanz von Ròhrengeneratoren - Arschi- 

now S. S. 228 
SUNTI E SOMMARI 
Nuovo regolatore dell’emissione d’un filamento - 

Nagy A. F. - Niemann H. B. “nta 54 D 
Disposizione a cortina ottima per radiodiffusione ‘ad 

alta frequenza - Knight P. , 68 D 
Un generatore d’elevata potenza ad audiofrequenza 

con raddrizzatori al silicio controllati - Thomp- 

son R. è 103 D 
Leggi dell’ accoppiamento fra radiatori d'onde. Ap- 

plicazione alle onde di superficie - Robieux ]. 109 D 
Leggi generali dell’accoppiamento fra radiatori di 

onde - Robieux J. . 109 D 


d) ricevitori, rivelatori, amplificatori, stazioni radioriceventi 


621.396.62-4 


SUNTI E SOMMARI 


Rivelatori a cristallo per frequenze fra 26 e 40 GHz 
- Shurmer 


ULSS Ve " 54 D 
Il rapporto segnale/rumore di sistemi riceventi ideali 
- Velsby V. G. . ; SIRIO GAD 
Amplificatori parametrici a capacitanza ‘variabile - 
Robinson B. 1. ie IIO D 
La ricezione in diversità e la a correzione ‘automatica 
della fase - Lewin L. E 12A8D 
Un combinatore di diversità per dare la potenza to- 
tale - Sidwell J. M. , MMI2:5ID 
Amplificatore sperimentale parametrico ad onda 1 mi- 
grante - Mavaddat R. - Hyde F. J. . 149 D 


e) emissione, propagazione e captazione delle radioonde, 
antenne, sistemi direttivi - 621.396.67 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Antennen - Dombrowski I. A. . 


344 

SUNTI E SOMMARI 
La previsione dei diagrammi della reirradiazione di 

aerei in base a misure eseguite in prossimità - 

Brown ]J. - Jull 10, VA 54 D 
Teoria degli aerei riceventi applicata alla reirradia- 

zione d’un corno elettromagnetico - Midgley D. 68 D 
Il lancio d’un’onda di superficie cilindrica assiale - 

Brown J. - Stachera H. S. o 103 D 
Impedenza d’entrata dei modelli matematici ‘ delle 

antenne - Bohn E. V. È IIO D 
Un’antenna a quadro accoppiata ad una ‘ linea a va 

fili - Chen K. M. - King R. W. P. Z IIO D 
Rumore di nei sistemi a frequenza 

modulata lineare - Magnusson R. I. II1O D 

g) misure radiotecniche - 621.396.08 

ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Metodi per misure di fase di frequenze campione su 

onde miriametriche - Leschiutta S. 620 
Misura di precisione della differenza di fase fra due 

cavità risonanti - Bava G. P. - Zito G. VAMO2I: 
Misure di radiointerferenza ed ionizzazione su appa- 

recchiature ad alta tensione - Brasca E. - Rumi G. 665 
Misure di ritardo di gruppo in sistemi con modula- 

zione di frequenza - Catania B. 665 
I due metodi di misura dei radiodisturbi prodotti dai 

motori termici ad accensione elettrica - pin Gi 

- Nano E. 665 


Criteri di sintonia inelle misure sui Fcevitoni a mo- 
dulazione di frequenza - Roncalli G. 


(1962) 


Misure di non linearità e di disturbo da intermodu- 
lazione sui ponti radio telefonici a microonde - 
Alberti A. - Piovanelli P. 


Complesso automatico per la misura ‘delle. distorsioni 


di fase nella ricezione di segnali a a distanza 
- Podestà G. 


Misure di deviazione di frequenza e di stabilità di 
equivalente nei ponti radio - Ricagni A. 

Misure a freddo sui tubi a microonde - Busacca G- 

Misure in TV sui ponti radio - Dal Col G. . 

Le misure nei ponti radio - Lagalla A. . 


SUNTI E SOMMARI 


Generatore di rumore per misure nella gamma di 
frequenze da 30 a 1 250 Mp/s - Harris I. A.. . 
Misure del campo magnetico di microonde - Strait 

BERE Chen BD: 


Attenuatore assoluto per microonde - . Mariner P. F. 


1) ponti radio - 621.396.65:621.397.7 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Misure di non linearità e di disturbo da intermodu- 
lazione sui ponti radio telefonici a microonde - 
Alberti A. Piovanelli P. 

Misure di deviazione di frequenza « @ di stabilità di 
equivalente nei ponti radio - Ricagni A. 

Misure in TV sui ponti radio - Dal Col CR 

Le misure nei ponti radio - Lagalla A. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Costruito in Argentina il più lungo collegamento in 
ponte radio dell’America Latina . 


SUNTI E SOMMARI 


Processi che assicurano la segretezza sui ponti-radio 
-Esslin W. 


m) radar 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Impiego di un potente radar meteorologico per l’av- 
vistamento di tifoni 

SUNTI E SOMMARI 


Produzione di serie di spolette con amplificatori ra- 
dar all’interno - Woodham R. W. - Sykes N. W. 

Dispositivi di rinforzo bistatici passivi per radar - 
Peters L. 


n) radioastronomia 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Analisi delle emissioni UHF del pianeta Giove . 


SUNTI E SOMMARI 
I grandi radiotelescopi - Hewich H. . 


o) comunicazioni mediante satelliti 


NoTE DI REDAZIONE 
Satelliti per telecomunicazioni 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Satelliti per telecomunicazioni - Pierce J. R. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Satelliti ravvicinati attivi e passivi 
Panorama dei programmi USA per le comumicazioni 


via satelliti 
Gli esperimenti effettuati con il Satellite. « Telstar » » 


SUNTI E SOMMARI 
Le possibilità dei satelliti artificiali per le comuni- 
cazioni - Bray W. J. . 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

La vita degli animali selvatici studiata mediante si- 
stemi di radio-localizzazione 

La Maison de la Radio a Parigi . 
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666 


666 
667 
667 


948 


125 D 


34 


36 D 


103 D 


20 


603 


714 
781 


69 D 


33 
854 


EELEBITTROTEGNICA 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Electromagnetic Wave guides. and cavities - Gou- 
ban G. 5 


SUNTI E SOMMARI 
Emissione e ricezione radiotelegrafiche in Svizzera 
- de Loriol F. 


Nuovo metodo di previsione ionosferica SE) Naismith 
R. - Bevan H. C. - Smith P. A. 


Componenti ferritici per isolamento ed accoppia- 


mento controllato - Benzie R. J. - Kerrigan P. A. 
N. - Penny JA 

Isolatori di risonanza ad alto potere d’ assorbimento - 
Smith F. W. 


XLV 


859 


IS D 


69 D 


IIO D 


150 D 


35. - Società scientifiche, Esposizioni, Congressi, 


Commissioni di studio, Concorsi. 


NOTE DI REDAZIONE 
La Conferenza dell’ONU sulle fonti di energia . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La Conferenza delle Nazioni Unite sulle fonti di 
energia: energia solare, energia eolica, energia 
geotermica - Sennato R. . 


NOTIZIE E. INFORMAZIONI 


VI Conferenza Internazionale sulla protezione con- 
tro le scariche atmosferiche 

Quarto e quinto premio Vallauri . ; 

Corso di perfezionamento in elettrotecnica ; 


2° Congresso internazionale di medicina cibernetica . 


Concorso pubblico per titoli ed esami a 22 posti di 
Capo Tecnico di II classe . 

Concorso per titoli ed esami a 14 posti di Ingegnere 
Capo Ufficio Principale ; 

Conferenza sullo scorrimento e la rottura a i caldo È 

Concorso per i Premi di Studio dr. Alessandro Bo- 
navera È 

Premi di operosità scientifica per Assistenti univer- 
sitari o 

Conferenza internazionale sulle comunicazioni per 
mezzo di satelliti 6 

Concorso a 49 posti di Consigliere di 2 ‘classe del- 
l’Azienda di Stato per i servizi telefonici . è 

Corso sulla « Documentazione e Informazione scien- 
tifica 

Concorso a 5 borse di studio per studi < e ricerche nel 
campo dell’elettronica e della fisica delle micro- 
onde : 

Giornate internazionali di studio in ‘ Belgio ; 

Il Congresso Nazionale del freddo a Padova z 

Simposio sulla elettrificazione ferroviaria in corrente 
alternata COSTA pira 

Conferenza internazionale sui 
non lineari 

Fondazione Francesco Somaini; | Premio triennale per 
la Fisica Francesco Somaini; Borsa Francesco So- 
maini per lo studio della Fisica b 

Una iniziativa del CNR per ricerche scientifiche e 
formazione del personale nel campo delle misure 
di alta precisione. . 

Conferenza sui componenti per circuiti a ‘microonde 
- Simposio sulla sicurezza dell’apparecchiatura 
elettronica . È , 

V Congresso internazionale di elettrotermia è FAT 

VII Convegno-Mostra della Automazione e Strumen- 
tazione . ; 

Il VII Congresso ‘Nucleare 3 ” 

III Biennale italiana della macchina utensile ? ; 

Un Congresso internazionale sulla protezione delle 
acque 

Un Simposio internazionale ‘sulla umidità 3 

Per la IX Rassegna Elettronica Nucleare e Radio- 
telecinematografica : 

Assemblea Annuale del Centro Italiano Ossidatori 
Anodici di Milano . 7 : : ; 

Convegno sul tema: «I recenti sviluppi ‘dei motori 
Diesel e delle turbine a gas per potenze oltre i 
3000 Cv e dei motori a ’ dual fuel ?’ oltre i 
I 500 Cv » 


materiali magnetici 


82 


XLVI 


g* Rassegna Internazionale Elettronica getti Te- 
leradiocinematografica 3 

2° Congresso Internazionale dell’ IF AC. 

Convegno « The effect of research and design on the 
use of copper in the electrical industry » . 

Concorso a 8 posti di disegnatore di 22 classe . 

International Conference on Aerospace Support . 

Sesta Riunione Plenaria della Conferenza Mondiale 
dell'Energia W.P.C. 7 

Simposio internazionale su la propagazione attra 
verso la ionosfera di onde lunghissime e « Whis- 
tler » . È 

Atti del Congresso Internazionale di Cibernetica : 

La s® Esposizione Tecnica di Charleroi . ? 

X Convegno nazionale della Associazione Italiana di 
Metallurgia 

Concorsi dell’ Istituto Lombardo di Scienze e > Lettere 

Quinzaine Technique de Paris 

Conferimento del A: Lions d’ Oro 1962 sà prof. 
Rinaldo Sartori . 

Simposio internazionale su la produzione di energia 
elettrica per via magnetoplasmodinamica 

Premio ANIPLA « Mario Tchou » 

Premio Carosio 7 

International Symposium on i Quantum Electronics È 

Symposium on Electronic Equipment Reliability 

Alla XIX Sessione della CIGRE . ; 

Colloqui internazionali sugli infortuni elettrici i 

X Convegno internazionale delle comunicazioni 

Mesucora 1963 . 

Simposio di cibernetica Medico- Sociale 

Il XIII Congresso Nazionale degli Ingegneri Italiani 

2° Congresso internazionale di Medicina Cibernetica 

Bando di concorso a 15 borse di studio presso istituti 
o laboratori esteri indetto dal CNR È 

Bando di concorso a 108 borse per studi e ricerche 
nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tec- 
niche, offerte dalla NATO per il 1962-63 . . 

Bando di concorso a 138 borse di studio presso isti- 
tuti o laboratori nazionali indetto dal CNR . 

Conferenza dell'Energia Industriale ; 

Il 1° Congresso internazionale del piombo . 

III Congresso Internazionale di Elettronica Quantica 

Concorso al premio di studio « A. Barbagelata » . 

Premi annuali indivisibili di lire quattro milioni cia- 
scuno . 

La XXVIII Mostra Nazionale Radio e ‘Televisione e 
la X Mostra Nazionale Elettrodomestici . 

Salone internazionale della Televisione e della Radio 

Simposio sui maser ottici. . 

Il nuovo Presidente dell’UN/ AP; ACE . 

Convegno di costruttori d’ascensori . è 

Un convegno sulla sicurezza negli impianti elettrici 5 

Corsi per Ricercatori e per Esperti in fisica dell’at- 
mosfera e meteorologia È 

Giornate dell'Energia Nucleare 1962 , 

VI Convegno di Geotecnica; VIII Convegno di Idrau- 
lica . ; 

Convegno della « FEM: » a Vv enezia . 

19 Simposio Internazionale di Cibernetica ‘“Medico- 
Sociale , 

Secondo Simposio Internazionale s sui ‘Gas Residui ; nei 
tubi Elettronici 

V Conferenza Internazionale di Medicina Elettronica 

Congresso Peruviano di Ingegneria Elettrotecnica . 

Un Congresso sull’organizzazione dei Centri di cal- 
colo automatico . 

Conferenza mondiale sul tema: C Applicazione ‘della 
tecnica e della scienza a favore delle regioni sotto- 
sviluppate » 


36. - Statistica. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


L’industria elettrica italiana nel 1960 . 
L’industria elettrica italiana del IO0I . 


SUNTI E SOMMARI 


Dieci anni di auto produzione di energia elettrica in 
Belgio . x 

Il sistema elettro- energetico jugoslavo - Brelih M. 

La fornitura d’energia elettrica in India ed il SUO av- 
venire - Datta M. 


. 282-545 


282 


92 
837 


15 D 
20 D 


36 D 


L'ELETIRO/IREGNAECOA 


Produzione di energia elettrica nella Germania Oc- 
cidentale nel 1960 ; 

Energia elettrica in Svizzera nell'annata ‘1960- 61 ; 

L’industria elettrotecnica spagnola - Leuthold y Le- 
cuana P. . ù, 

Consumo di energia in era mella anno 1960: -61 = 

Energia elettrica in Inghilterra . 

Energia per usi industriali in Svizzera nell’ anno ; 1960- 
I96I 


37. - Tarifficazione e vendita. 


SUNTI E SOMMARI 


La fatturazione dell’energia elettrica per mezzo di 
carte perforate - Bihler R. 

Tariffe e sistemi tariffari - Morel Ch. 

Rappresentazione grafica dei prezzi in un sistema 
di coordinate deformato - Nussbaumer M. 

Controllo delle utenze a carte perforate - Poltera C. 


38. - Telefonia, telegrafia e televisione. 
a) questioni generali - 621.33-4 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Misura della rotazione della fase di frequenze cam- 
pione trasmesse su linee telefoniche - Angelotti E. 

Automazione delle misure del traffico telefonico - 
Dalla Mura B. 5 . 

Misure e metodi di calcolo per la migliore faibzza 
zione degli impianti e del personale di commuta- 
zione manuale - Orecchio C. 3 

Stato attuale della tecnica della valu ione ‘della 
qualità di trasmissione telefonica - Barducci I. - 
Benassi G. - Schiaffino P. . 


LABRI E PUBBLICAZIONI 
Taschenbuch der Hochfrequenztechnik - Meinke H. 
- Gundlach F. W. 


Taschenbuch der Nuclei ent erarbeitung 
buch K. 


- Stein- 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Sistemi di trasmissione telefonica con modulazione a 
codice - Peroni B. . 


SUNTI E SOMMARI 


Trasmissione di segnali elettrici con conduttori cavi 
- Schmetzler K. 7 

La trasmissione dei dati - Franklin R. tro - Rhodes ti 

La trasmissione di segnali binari a livelli multipli 
lungo canali a distorsione esenti da rumori - Hill 
Le VE 

Esame statistico dei segnali fonici sulle linee tele- 
foniche ed importanza per la messa in codice se- 
condo impulsi modulati - Purton R. F. 

Telecomunicazioni a filo - Giese K. - Wiedemann K. 

Comunicazioni parlate con banda di fia ristret- 
ta - Stead L. G. . 


b) apparecchì - 621.394.6 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Apparecchiatura per il controllo elettroacustico degli 
apparecchi telefonici d’abbonato - Miletto G. 
Misure delle distorsioni di non linearità di capsule 

microfoniche - Schiaffino P. 


Misura dell’influenza delle distorsioni ‘di non o 


rità delle capsule microfoniche sulla qualità di 
trasmissione - Schiaffino P. 


SUNTI E SOMMARI 


Trasmettitore automatico di numeri telefonici per 
l’utente - Richter K. 


Ripetitore telefonico a transistore pi e ‘banda ampià 
- Helliwell B. S. - Aldridge E. E. - Barret J. A 


(1962) 


36 D 
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69 D 
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125 D 
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45 D 
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70 D 
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150 D 
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20 D 


104 D 


(1962) 


ErBbEPrEROTECNECA 


c) impianti, linee e fenomeni perturbatori - 621.394.7-8 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Su alcuni nuovi aspetti delle misure di attenuazione 
e di fase dei circuiti telefonici - Camerone S. - 
Tamburelli G. 

Misure delle tensioni psofometriche nei ‘circuiti. di 
connessione urbani delle centrali di Firenze - Si- 
bona W. - Baratti M. ; ; 

Misura della stabilità intrinseca dei circuiti di tra- 
smissione bidirezionale - Tamburelli G. ; 

Un contaminuti per la misura del tempo di occupa- 
zione di vara linee telefoniche - Broch-Tonio- 
lo F. 

Misure e controllo sui ‘segnalatori a | frequenza. fuori 
banda 3 850 Hz - Vignozzi G. Piovanelli P. 
Dispositivo per la misura nlanatica di localizza- 
zione guasti su cavi in pressione - Bacci P. - Mu- 
stazza Pit At. 5 

Misure di stabilità degli oscillatori . a frequenza | VO- 
cale di apparecchiature telegrafiche - Pallari R. 

La misura della pressione lungo i cavi e la mannuten- 
zione delle reti telefoniche - Della Giovanna C. . 

Misure accentrate di efficienza per una più razionale 
riparazione dei guasti di impianti telefonici d’ab- 
bonato - Piccioni C. se 

Misura della resistenza di isolamento con | metodi 
elettronici - Monelli R. 

Misura dei disservizi di origine induttiva sulle linee 
di telecomunicazione - Musizza P. A... . x 

Rilievi psofometrici su linee elettriche ad A. T. - 
Curcuruto A. 


Metodi di misura di caratteristiche dei cavi i per: ra- 


diofrequenza - Pallotti V. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Cavo telefonico sottomarino Perpignan-Orano . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Apparecchiature speciali per dirigenti ed operatrici 
in combinazione con impianti telefonici interni - 
Wuthrich E. 


SUNTI E SOMMARI 


Cavi e accessori per telecomunicazioni - Schiissler K. 

Alimentazione di una centrale telefonica principale 
- Debrunner ]. c 

Sorgenti di alimentazione di impianti di telecomuni- 
cazioni elettriche - Locher F. ; 

Accumulatori in impianti di telecomunicazioni - Mil 
ler E. 

Commutatori di corrente ‘direzionali e ‘ contatori ‘ad 
anello con nucleo di ferriti - Andrews H. J.. . 

Cavi per telecomunicazioni a prova di fulmine - Ber- 


ger‘K. PRESA n i o 
Connessioni con spine nelle telecomunicazioni - 
Haas F. - Bremberger M. 


Il cavo Francia-Stati Uniti - Blatrix A. AG 
Cavi e armature nelle telecomunicazioni - Séhiiss- 
ler K. 


d) telefonia automatica - 621.395.34 


SUNTI E SOMMARI 


Tassazione per impulsi periodici nella telefonia au- 
tomatica - Kamerbeek G. 1. 


Centralino con circuiti di controllo Li utonici 2 Ort- 


vad A. 


e) segnalazioni ad alta frequenza - 621.395.4 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Misura degli errori in trasmissioni ad impulsi binari 
- Corrà S. - De Polo N. . 


SUNTI E SOMMARI 

Regolazione di sorgenti di alimentazione per cavi 
coassiali - Baer F. , 

‘Trasmissione su cavi coassiali. per onde ‘millimetri: 
che - Piefke G. . 

Sistema a grande distanza per guida d'onda - Kar- 
bowiak A. E. 5 

Distorsione nelle comunicazioni a n canali. multipli a 
frequenza modulata. - Medhurst R. iu 


659 


659 


659 


660 


660 


661 
661 


662 


662 
663 
663 


664 


46 D 
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f) televisione e trasmissione delle immagini - 621.397 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Misura dell’acuità visiva delle immagini televisive in 
movimento - Soardo P. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Video Service Lampo - Smith Head W. A. . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Esperienze di televisione a colori in Italia - Cappuc- 
ciniì F. 


SUNTI E SOMMARI 


Tendenze nella televisione, radio ed elettroacustica 
- Reuber €. . i 

Sviluppo del tubo a ‘banana - Eastwell B. di - Scha- 
‘gen Pi 6 

Nuovo televisore < a colori. - Schagen P. 

Sistema di riproduzione televisiva con tubo a i banana 
- Howden H. 5 ; 

Colorimetria per televisione a colori con ‘tubo a ba- 
nana - Jackson R. N. . 3 

Tentativo di valutare l'efficienza d'una” tubazione ot- 
tica - Eaglesfield C. C. Do 

Sistema a colori con televisore a banana: - Freeman 
Ko Go : 

Valutazione di televisori « con n tubo a | banana - ‘Free- 
man K. G. - Qverton -B. R. . 

Il centro televisivo B.B.C. - McLean, F. Cc. 
UE VA GOLDONI: 

Prove su tre sistemi di riduzione dell’ampiezza di 
banda dei segnali televisivi - Newell G. F. - Ged- 
dest WE: 


- Baker 


g) telescriventi 621.396.3:621.394.34 


SUNTI E SOMMARI 
Moderno traffico « Telex » - Kirschner U. . 


h) algebra logica e teoria delle informazioni 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Communication, Organization and Science - Roth- 
stein |]. 


SUNTI E SOMMARI 


I principi dell’elaborazione logica delle informazioni 
- Zemanek H. . 


v) varie 


SUNTI E SOMMARI 
Il collegamento telefonico nei treni della Parigi-Lilla 
- Laurent €. 
Telecomunicazioni 

ger A. 


svizzere nel 1960 - Langenber- 


39. - Trasformatori. 
a) questioni generali - 621.314 


NOTE DI REDAZIONE 
Ancora sul raffreddamento termodinamico delle mac- 


chine elettriche - 
A. proposito. dell’esercizio di grandi trasformatori : 


ARTICOLI È COMUNICAZIONI 


I dielettrici liquidi ininfiammabili e il loro impiego 
per i trasformatori elettrici - Cazzani A. hi 
Ancora sul raffreddamento termodinamico dei tra- 
sformatori e costruzioni superconduttrici dell’av- 

venire - Cerretelli B. 5 

Misure relative alle prove di corto circnito alla ‘piena 

tensione su trasformatori di potenza - Formica A. 
Vecchione L. 

La misura, alle medie frequenze, dell’ impedenza dei 
trasformatori di distribuzione, in relazione al loro 
comportamento in regime perturbato - Pasi A. 

Osservazioni sulla misura delle perdite nel ferro nei 
trasformatori trifasi alimentati con tensioni de- 
formate - Perez de Vera M. 


652 


III 


239 


55 D 
55 D 


15 D 


226 


119 D 


21 D 


56 D 


362 
682 


327 


376 


646 


647 


647 
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Preparation of power transformers for service - De- 
velopments and practices in the U.S.A. . Bella- 
SCHIMIESSED-A: 


LETTERE ALLA REDAZIONE 
Uso dei trasformatori a due secondari per la distri 
buzione - P. Baroni 


SUNTI E SOMMARI 

Sollecitazioni e protezioni di trasformatori per rad- 
drizzatori - Debais J. - Dormal F. . 5 

Impiego del vuoto nella messa in esercizio di tra- 
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